Rapport  om  ljusfenomen , 
med  anledning  av  Fst 
Avd  L.  Kr  7:49»  den 
12.6,46. 
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Till  Försvarsstaben , Avd  L 


liärraed  får  jag  vcrdsamt  anmäla  att  jag  den  9.  ds  iakttagit 
ett  ljusfenomen  under  nedan  angivna  omständigheter. 

Observatörens  plats:  Ombord  vedettbåten  Regulus,  som  låg 
förtöjd  vid  kl ubbfcusbiyggan  i Sandhamn. 

Tidpunkt:  Söndagen  den  9.6.  kl.  0030  - 0130. 

Riktning:  Till  sjöss  utanför  Sandhamn  i riktning  mot 
Revengegrundets  lysboj. 

Höj dvinkel:  2 -6° 

Ljusets  karaktär  och  rörelse:  Stadigt  vitt  sken  rörande 
sig  i en  svag  båge  med  rörelse  från  hcger  till  vänster  'från 


söder  mot  norr  ) och  samtidigt  3 juniande.  Varaktighet  c:a  3 
sek.  från  uppta ckten , varför  övriga  närvarande,  som  uppmÉirks an- 
gjordes på  ljusfenomenet,  ej  hanno  uppfätta  detsamna. 

Ljusfenomenet  hade  raycke t stor  likhet  med  ett  "stjärnfall" 
men  var  rrycket  kraftigt  och  rörde  sig  långsanmare. 


